KAROL MARCELI de GIORGI 


obywatel miasta Krakowa, 


urodzony we Włoszech 1828 r., opatrzony Sw. Sakramentami zmarł w Krakowie dnia 19. lutego 
1898 roku. 


——— O Y Y 4 > 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych oraz 
Szan. Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w poniedziałek dnia 21. lutego 
o godzinie 3ciej popołudniu z domu przy ulicy Długiej L. 44. 


MSZA ŚWIĘTA 


odprawioną zostanie we wtorek dnia 22, o godz. Y rano w kościele św. Floryana. 


Z drukarni W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 


